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Kazimierz Szostek 


obywatel i radny gminy Krowodrzy, 


przeżywszy lat 86, po krótkiej i ciężkiej chorobie, opatrzony Sw. Sakramentami, 
zasnal w Panu dnia 3 Sierpnia 1897 roku. 


W ciężkim smutku pozostała córka wraz z rodziną zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i po- 
bożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok, które odbędzie się we Czwartek dnia 5 b. m. o godzinie 
9 rano z domu przedpogrzebowego na cmentarzu na miejsce wiecznego spoczynku. 


Konces. Zakład pogrzebowy Fr. Nowinskiego. ul. Kopernika 8. Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


